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Pompe centrifughe per l’industria 
chimica 

O Portata fino a 5000 It/1’ 

O Pressione fino a 130 m 

Centrifugal pumps for acids and 
chemicals 

Pompes centrifuges aux acides et aux 
produits chimiques 


Tg 
O 
< 
YU 
gui 
9 
DD 
Dr) 
29 
n 


Compressori ad aspi rotanti per aria o gas 
O Portata fino a 10.000 m*/h 
O Pressione fino a 10 m H,0 


Roots type blowers for air and gases 
Compresseurs Roots pour air et gaz 








Pompe volumetriche per trasporto di 
liquidi densi 
















Pompes rotatives à déplacement positif 
pour liquides visqueux 








Elettropompe multicellulari divisibili 
combinate con pompe di adescamento 


Pompes èà plusieurs étages avec 
amorgage automatique 


Elettropompe per alimentazione 
combustibile per turbine a gas 


Pompes à combustible pour turbines 





Pompe verticali per forti portate 


Pòmpes verticales à grand débit 
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PREVALENZA totale m 


ELETTROPOMPE SOMMERSE.. 


Elettropompe sommerse 
con giranti radiali 
O Portata fino a 5.000 It/1° 


OD] Prevalenza fino a 350 m. 


Centrifugal submersible 
pumps 

Pompes immergées 
centrifuges 


PORTATA litri/minuto 40 
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Elettropompe sommerse 
per uso domestico 

O Portata fino a 160 It/1' 
DU] Prevalenza fino a 150m 
Submersible electric 
pumps for households 
Groupes immergés pour 
familles et communeautés 
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Pompe di drenaggio 


Elettropompe sommerse 
portatili e per posa fissa 


con giranti elicocentrifughe 
O] Portata fino a 13.000 It/1’ O Portata fino a 20.000 It/1’ 
O] Prevalenza fino a 200 m O] Prevalenza fino a 30m 
Mixed-flow high capacity n Sump and Contractors 
submersible pumps pumps 

Pompes immergées à Pompes spéciales pour 
hélice pour grands débits eaux chargées 
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Stabilimento di Gessate (MI) 











Bellomo & C. s.p.a. - Bari / Tel. (080) 339484 Zona BA/FG/MT 
Benini Romano - Ferrara / Tel. (0532) 34017 FE/RO 


Bernardi Ing. Mario e Dr. Giovanni - Cuneo / Tel. (0171) 46178 CN : 
Bonfiglio Ing. Gaetano - Messina / (090) 775355 ME 

Caproni Gino - Cagliari / Tel. (070)657914 CA 

Chiessi & Fedi - Firenze / Tel. (055) 660650 FI/LU/PT/PI/LI/MS 
Cori s.r.l. - Napoli / Tel. (081) 7528882 NA/AV/BN/CE 
Crea - Reggio Calabria / Tel. (0965) 28981 CZ/RC 

Del Rio William - Bibbiano / Tel. (0522) 862167 RE 

Ferrari Ing. Bruno - S. Donà di Piave /.Tel. (0421) 3843 TV/VE/PD/BL 
Foà Dott. Giorgio - Torino / Tel. (011) 518728 TO 

Frigeri Lino - Parma / Tel. (0521) 91368 PR 

Genovese Gaetano - Siracusa / Tel. (0931) 25716 SR 

Langella Comm. Vicenzo - Nocera Inf. / Tel. (081) 921754 -—-SA” 

Magini Ing. Antanio*- Udine / Tel.:(0432) 63980 UD/GO/PN 
Mancinelli Sesta - Roma / Tel. (06) 222637 LAZIO 

Montanari Nicola - Bologna / Tel. (051) 232732 BO/RA/FO/MO/PS 
Penna Bruno - Alessandria / Tel. (0131) 53511 AL 

Pizzeghella & Stevan - Verona / Tel. (045) 31551 VR/TN/BZ/VI 
Poli Geom. Giampiero - Milano / Tel. (02) 2575317 VA/CO 
Ragozzino Delia - Milano / Tel. (02) 7389589 BS/BG/MN/CR 
R.A.1.M. - Catania / Tel. (095) 347733 CT/RG 

R.E.I. - Piacenza / Tel. (0523) 32718 PC 

Setti Italo - Vercelli / Tel. (0161) 61601 VC/NO 

Sicilmac di F.P. Fiore - Palermo / Tel. (091) 247405 PA/TP/AG 
Tenore Rag. Franco - Bari / (0831) 931973 BR/LE/TA 

Tropea Antonino - Genova / Tel. (010) 360518 LIGURIA 


Vanacore Mario - Sassari / Tel. (079) 299163 SS 


AUSTRIA - Hydromac GmbH - Franz Josef Kai 3-3 Stock - 5020 Salzburg 


CIPRO - Silvestrou & Kitromilides - P.O. Box 1067 - Nicosia 

DANIMARCA - Reci Ltd - Glosemosevej 24 - 2600 Glostrup - Copenhagen 
FRANCIA - Briau S.A. - B.P. 43 - 37009 Tours 

FRANCIA - Pompes Gourdin S.A. - 251, Bvd. Pereire - 75852 Paris 

GRECIA - Thermotechniki S.E. - 42, Aristotelous St. - Athens 103 

LIBANO - Antoine Hajjar & Fils - P.O. Box, 111705 - Beirut 

MAROCCO - Ets. H. Dolbeau & Fils - 81, Rue Karatchi - Casablanca 

NUOVA ZELANDA - Brown Brothers Eng. Ltd. - P.O. Box 548 - Christchurch 1 
SVEZIA - Savabini Ab. - Sveavaegen 9/11 - 11157 Stockholm 

SVIZZERA - Hydromag A.G. - Kalkbreitestrasse 33 - Zuerich 

TURCHIA - Bali Makine Sanayi Ve Ticaret A.S. - Fermen. 50 - Karakoy Istanbul 
URUGUAY - Hidrosa S.A. - Av. San Martin 2505/07 - Montevideo 





SOC. IT. POMPE ATURIA S.p.A. / Sede: 20128 / Milano (Italy) / 38-40 Via Columella / Tel. 2572261 / Telegr. Pompaturia Milano 


Viganò Velate (Mi)Listino N. 20100 


